Deutscher Bundestag 
11. Wahlperiode 


Drucksache 11/8186 


23. 10. 90 


Antrag 

der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 


Zurückweisung des Einspruches des Bundesrates gegen das Gesetz 
zur Regelung der Dauer des Grundwehrdienstes und des Zivildienstes 


Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Einspruch gegen das Gesetz zur Regelung der Dauer des 
Grundwehrdienstes und des Zivildienstes - Drucksache 11/8135 - 
wird zurückgewiesen. 

Bonn, den 23. Oktober 1990 


Dr. Dregger, Dr. Bötsch und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 
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